BARBARA z SCHOLZOW 


KU DELL KROWA 


przeżywszy lat 73, po krótkićj a ciężkićj chorobie, opatrzona śś. Sakramen- 
tami, przeniosła się dnia 6. Listopada o godz. 4*i popołudniu do wieczności. 

W żalu pogrążona rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół i znajo- 
mych na obchód pogrzebowy, który się w Sobotę dnia 8. Listopada b. r. 
o godzinie 4") po południu odbędzie, Nabożeństwo żałobne w Sobotę 8. Li- 
stopada o godzinie 9 z rana. 


Rzeszów, dnia 8. Listopada 1879. 


Rzeszów. Druk J. A. Pelara. 


